NONNEGATA 



Nr. 2 b Klasse - 

2 c C 

k C 

6 G 

8 C 

10 c 

12 C 

1M- C 

17 C 

19 ' C 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Betegnelse 


1M UiJJIc^a ta nr. *-u 




Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Odd Myhre 

1 10 000 Areal tomt 282 bygninger 

Bolig, f orretning. 




Oppført 


1899 tidligst senest omkring 


MEN) 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 




■ 


Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Sprekker, 
Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 


Tak 


Valmtak, Skifer. Kobbhus. 


Under hele huset. 


Eksteriør 
Interiør 


T-postvinduer , delv. i grupper. Flat .prof . omr . med 
overbord på kraftige konsoller. Utskårne felter under 
2. etasjes vinduer. Hor.bånd.m.løvsagarbeidop i etasje- 

skiller .Brystn. panel i 1. etasje. 


Gårdsplass, 
Uthus 


Grus. Ustelt, 




Umoyggmg 


1898 Nybygg anmeldt. 
1910 Forandring. 
1926 Forandring. 
1932 Kobbhus oppført. 
1959 Ny trapp. 




Tegninger, 


oppmålinger 








ønskelige forandringer 






Omgivelser 

I oppløsning. 






vedlikeholdstilstand c 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering c 
Miljøvurdering B 






Priori*ering 

■ 






Dato 1.6. 1975* 

Sign J-T. 



Gate Norm ega ta 2B 


nr. 


Eldre bilder 


Foto 

■ 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


■ 


Reguleringsplan 


■ 


Til hinder 




for bevaring? 





Fremtidige planer 



i 

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

□ O t B y Fl Bi -5 O 


Nonnegata nr. 2c 

L 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


— , — i. i „ 

Karl Nesbakken 

80000 Areal tomt 2$Z m= bygninger 

Bolig, verksted» 




Oppført 


189 5 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 




Oppr. brok 


Plantype 






Hoved md f 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Små sprekker» 
Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak 


Valmtak* Skifer. 


Under hele huset. 


Eksteriør 
Interiør 


T-postvinduer, delv. i grupper. Flat prof.omr. med 
overbord på konsoller. Prof, hor . bånd med fortanning 
i etas jeskiller . Trapp med smi j ernsrekkverk. 


Gårdsplass, 
Uthus 


Grus, heller, trist. 

To etg. Valmtak. Bebodd. Som forhus. 


Ombygging 


1895 Nybygg anmeldt. 
1915 Forandring. 
1955 wc innredet. 

■ 




Tegninger, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 






Bør males. 






Omgivelser 

Positive. 






VedJikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Ark i te kt ur vurdering C 
Miljøvurdering B 






Prioritering C 






Dato U 6. 1975. 
Sign J.T. 



Gate 



Eldre bilder 



Nonnegata nr. 2c 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til binder 
lor ba var ing? 



Framtidige planar 




ANTIKVARISK RculSTER PUH I RUN Dn 1 1 M 




D a * * m**% a 1 p *v 

oeoygge i s e 


Gate Nonnegata k 
Betegnelse 


nr. 




Eier 1970 Sørum, Trygve 

Takst kr. k2 000 Areal tomt 266 m\ 

Bruk Bolig 


bygninger m ? 




Oppfort 18 95 tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Bvaaherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 




Plantype 






Hovedmål 


Etasjer 2 





Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset mur. Avskallet. 
Tømmer. Liggende faspanel. 

Valmtak, Skifer. 



Kjeller 



Under hele huset. 



Jevnt fordelte T-post vinduer med hele ruter. Flat pro 
omr. med overbord på konsoller. Hor. bånd med løvsag- 
arbeider i etas jeskiller . Tofløyet nyere inng.dør. 



Eksteriør 



Interiør 



Gårdsplass, Heller, velstelt. 

Uthus To etg. Valmtak. Bebodd. Som forhus. 

Ombygging Nyby&g anmeldt. 

1899 Ombygging 

1921 Forandring 

1975 Gården ombygges. 



Tegninger, oppmålinger 





Ønskelige forandringer 










Pusset opp. 






¥ 


Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


B-C 

C 

c 

B 








Prioritering 


C 








Dato 1 . 6 . 7 5 • 

JT. filrjir rxm - MM 



Gate 



Nonnegata 



nr. 4 



IL 



Eldre bilder 



Fot 



0 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brant /revet 



Kultur-, personalhistorie 



- 



Reguleringsplan 
Tlf hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige plenar 




ANTIKVARISK REG ISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nonne gata nr. 6 
Betegnelse 


Eier 1970 Ruth Hoaas 

Takst kr 1 00 000 Areal tomt 3 5 5 m 3 bygninger 

Bruk Bolig, forretning. 


m J 




Oppfort 1396 tidligst senest 


omkring 




KJENT 

i Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 




Plantype 






Hovedmål 


Etasjer 




Grunnmur Pusset stein* Hel» 

Vegger Tømmer, Liggende faspanel. 


Kjeller 




Tak Valmtak. Aluminium bølgepl. 

Gesims på kraftige konsoller. 


Under hele 


hu set. 


Erterier mea l^aagaroeiae. 

T-postvinduer delv i grupper. Flat prof . omr.m. overbord 
på konsoller .Hor . under vinduer i begge etg. Stående 

int.rr.r bistil. panel i 1. etasje. 


Gårdsplass, Heller t grus. Ustelt. 

Uthus To etg. Valmtak. Ubebodd. Bra. 




Ombygging 1 896 Nybygg anmeldt. 

1960 ¥.C. innredet. 

■ 


Tegninger^ oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedtikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Ar kt tek tu r vurdering C 
Miljøvurdering B 






Prioritering C 






Dato 1.6.75 

Sign J.fl?. t J 



Gat* 


Nonnegata 6. 


nr* 




Eldre bilder 


Foto 


* 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 

Fremtidige pl intr 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nonne ga ta nr, 8 
Betegnelse 


Eier 1970 Lars Stoum ' 

Taket kr Q Ortnrt Arpal trtmt r ! R ^ m 3 bwaninaer 
Bruk Bolig. 


m ? 

ill 


Q ppf er t 1 8 9 6 tidligst senest 


Omkring 


KJtNT 

! Siste brann Tidligere branner 


ANtATT 


Byggherre * 
Arkitekt 


Op pr, bruk 


Pia r. type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein* Hel. 

Vegger Tømmer, Liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak, skifer. 


Under hele huset. 


Eksteriør T-po st vinduer i grupper. Flat prof.omr. med overbord 

på konsoller. Hor. bånd med fortanning under vinduer i i 
begge etasjer. Brystn. panel i l.etg. Smi jernsrekverk. 

Interiør 


Gårdsplass, Heller. Grus. Velstelt. 

Uthus To etg. Valmtak. Bebodd. Som 


forhus. 


Ombygging 1895 Nybygg anmeldt. 

1899 Skur oppført. 
1971 Dusjrom innredet. 

* 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive , 

■ 




VedMkeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand B . C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1 . 6. 75 
Sign J»T# 



Gate Nonnegata 8 


nr. 


Eldre bilder 

i 


Foto 


Litteratur 

■ 


Kilder 

■ 

i 


Tidligere bygning 
brant/revet 


Kultur- pe r sona 1 h i s lo r i e 


Reguleringsplan 
TH hinder 




for bevaring? 




Fremtidige plener 





II. 



■ 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nonnegata nr. 10 
Bet eg ne I st 


Eier 1970 Olav Schistad 

Takst kr, 1 00 000 Areal tomt k09 rn' bygninger 
Bruk Bolig 


m 3 


Oppført I896 tidligst senest 


omkring , 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


J1WT ATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein* Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer. 




Eksteriør T-post vinduer, delvis i grupper. Flat prof .omr.med over- 
bord på konsoller. Hor. bånd under vinduer i begge etg. 
Brystn. panel i l.etg. Smi jernsrekkverk. 

Interiør 


Gardsplass, Heller , grus. Velstelt 

Uthus To etg. Pulttak. Ubebodd. Dårlig. 


Ombygging 1895 Nybygg anmeldt. 

1896 Uthus oppført. 
1957 Bad/w. c. oppført. 


Teg n i ng er, 0 p pmå ling s r 




0 n ske 1 i g e to randr i n ger 




Omgivelser 

Positive. 




Ved likehold st Ustand A-B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.6. 1975 
Sign J-T. 



Gate 


Nonnegata 


nr. 10 


Eldre bilder 




Foto 


Litteratur 


Kilder 






Tidligere bygning 






brent/revet 






Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 






TH hinder 






for bevaring? 






Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nonnegata 

Betegnelse 


nr 12 




Eier 1970 G Qr d Gjermstad 

Takst kr OU 00 0 Areal tomt 4^3 nv, 

Bruk Boliger (+ verksted) 


bygninger l^djOm* 




Opp^rt lo^b tidligst 


senest 


omkring 


- .it.-, 

oi&lc Mraiiri i langere uranntrr 




AN UTI 


ByggherreHans Gilde 

Arkitekt Christensen (?) 


Oppr bruk 


Boliger 


piantype Se vedlagte planer. 






Hovedmål 15,60x8,50 


' Etasjer 2 


+ beB odd kvist' 1 



GrunnmurFusset gråsteinsmur- Lytefri 
vegger Bordkledt laftet plank . 



Tak 



Skifer» 2 Kobbhus. Valmet mot sor. 



Kjeller Utgravd under hele huset * 
Stript golv. Utvendig nedgang. 
Verksted mot gata. 



Eksteriør Gult med hvite vindusrammer og dorer. Liggende panel. Brystning i 1. 
etg. med stående panel mot ost og nord. Bristningen har profilert vannbord 
på oversiden med små tannsnitt. Huset har horisont albånd ... (f orts . under) 
interior Stort sett opprinnelig plan og detaljer, men mye ny kledning. 

Gårdsplass, Uregelmessig med heller og gress . 
uthus 2, etg. liggende panel - 



Ombygging 1933; oppforing av to kobbhus . 1947: Innst. av bad i 2. etg. m. WC 
Ga 1950 Innst. av dusjbad med WC i 1 . etg. 1956: Innst. air petroleums- 

brenner . 



Tegninger, oppmalinger 1S.1 . 1896, Christensen (?), Tr.h. komm. arkiv; Bygnings- 
tegninger, plan 1. etg., kjeller og uthus. Fasade mot Nonnegata og snitt av 
hus og uthus. Alt Ms 1:100. 21.8,1933, T. Gjermstad, Flan av kvist, oppriss 
og snitt av planlagte kobbhus. M; 1:100. 7.2.1947, usign., Tr.h. k< 
arkiv; Plan av 2. etg med innst. av bad. Ms 1:100. 



(forts, fra eksteribr) 
••.i underkant av vinduene i 2. 
etg. mot sor, ost og nord med 
tannsnittornamenter. Antydning 
til gesimsbånd med tannsnitt- 
bånd ca. 50 cm under gesimsen. 
To-fags vinduer med overliggende 
glassf elt med midtsprosse . Vin- 
duer og ytterdorer har overliggende 
vannbord med tannsnitt og kon- 
soller som vist til hoyre. Inn- 
gangsdøra mot gata har overlig- 
gende glass fe It med inngravert 
husnummer . 




Ønskelige forandringer 

En del sanitære innst. 



Omgivelser Ensartede og opprinn* 
lige. 



VedlikeholdsHlstand £-B 

Antikvarisk tilstand A 

Arkitekturvurdering å 

MHjovurdering A-B 

Priori* er ing Q 



Dato 8.5.1973 

Sign J&t&ågC ^ZA^'^^^ 



Gate Nonnegata 


nr. 1 2 








Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

- 


Kilder Trondheim kommunss arkiv . Beboere. 

■ 

- * • 




- 




Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie . ; - 










*^ * #«r- r'* 'r -V ^ *• k » 

1 

•J 

■J ^ 


. . 4,4 u ~ . 
• 


% r p •> - 

V» V »*' » 







Reguleringsplan 

Til hinder Ingen reguleringsplan 'eksisterer. 

for bevaring? 



Fremtidige planer 



MB 73 



G-a"be : Nonne eat a 


Matr .nr . : 


12 


Nåværende brok 

Kjeller; mekanisk verksted bod «r 

1. etg. : 2 leil. 

2* etg, : 2 leil, 

kvist: y 2 hybelleil. 


Sidebygn. : 
Bakbygn. : 
Uthus : 




Oppvarming (hovedoppvarming) : 


2 flytende, ellers 


fast og noe el. 


Vannklosett, antall: 4 
Bad/ dus 3: 2 
Vaskerom; 


Annet avtrede, 


antall; 

► 


Boder; div. 

1 




Privatbiler, antall: 1 + 1 tilknyttet verkstedet (dagtid) 
Parkeringsforhold: på fortau 




Vinduer: detøl -e/ enkle doble noen rom 
Utetthet, råte: noen klager på trekk 



Merknader 

Evt. oppmåling av manglende planer 
Sig, fall fra pipa* 



Bygnings tegningene eksisterer, men er ikke i overensstemme 
det oppforte hus* 

Familien C-jermstad eier 1933 og 1960. 

Tilsanunen bor det antakelig 11 personer i huset (mars -73) 



j 
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A i <? 73 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Nonne gata ( n r. 

Betegnelse 


U 




Eier 1970 S • og I . Brunes 

Takst kr + 65 000 Areal tomt 352 m 7 . bygninger l62,6n' 

Bruk Boliger (+ verksted) 


Oppført 1896 tidligst 


senest 


omkring 


Siste brann - Tidligere branner 




4NTATT 


Byggherre S. Johnsen 

Arkitekt V . F * Gloersen (?) 




Oppr. bruk Biliger 


piantype Se vedlagte planer 






Hovedmél 1 5,90-8,90-18,70-1 ,73-8,58 




. Etasjer 2 + bebodd kvist 


Grunnmur Pusset gråsteinsmur, 
vegger Bordkledt, laftet plank. 

Tak Skifer, Valir.et på begge sider. 


Kjeller Utgravd under hele huset. 
Utvendige nedganger, Stopt golv. 
Skiltmalerverkated mot Nonneg. ! 
Sivilforsvaret leier en del av 
kjelleren. 1 Hybelleil. 



Eksteriør Oker med bruiae vindus omramminger og dorer- Liggende panel. Stående 
panel til brystning shoyde i 1* etg-, med overliggende vannbord, profilert med 
små tannsnitt. Horisont albånd i underkant av vinduene... (forts, under) 

intener Stort søtt opprinnelig, bortsett fra kledning. 

GérdsplassGrns 

uthus 2^ etg. altangang langs 2. etg* 



ombygging 193^- innst . av 5 stk. WC. Ca 1940 (?) Oppforing av jemrekkverk *a 
rundt lysgravene mot Ovre Mollenberggate. 1957 og 1969* Innst av petroleums- 
brennere . 



Tegninger, oppmålinger April IS96, usign . , Tr.h. komm . arkiv: Forslag til bygn.- 
tegninger, plan 1. etg. og kjeller, snitt og fasede mot Ovre Mollenberggate. 
(ikke godkj., se tilleggssk jerna) . Juni 1896, usign., Tr.h. komm. arkivi 
Suplerende tegninger av delen mot Nonnegata, bygn .-tegninger . Plan 1. etg., 
snitt og fasade. 



(forts, fra eksterior) 
...i 2, etg., profilerte med 
små tamnsnitt- Antydn. til 
gesimsbånd med tannsnittbånd 
ca- 50 en* under gesimsen. 
To-fags vinduer med overlig- 
gende glassfelt med midt- 
sprosse. Overliggende vann- 
bord med konsoller som skis- 
sert til hoyre. 




Ønskelige forandringer 

Bad. 



omgivelser Ensartede og opprinneli- 

ge i 



VedJikeholdstUstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prror^ering 



A-B 
B 

A-B 



Dato 8.5.1973 



Gate Npnnegata nr u 


Eldre bilder 

r 


Foto 



Litteratur 



Kilder Trondheim kommunes arkiv. Huseierene, herr. og f ru. Bruces. tøoen av 
leieboerne . 



Tidligere bygning ' 
brent /revet , 

Kultur- persooaihistorie tøelkeutsalg i gården til under krigen. Nå er det et skilt 
rnalerverksted i kjelleren *? 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 













r v mr 



Reguleringsplan eksisterer ikke. 



Fremtidige planer 



- 




Gate: Ta»nYio^ D + Q Matr.nr.; -j 


Nåværende bruk 

K e i eller :hTrh^nÉ*4 1 ^^ OT * ™wu«+«>a Sidebysn,: 
1. etg. :2 leii. Bakbygn.: 

2 « e Jg-:2 leii! Uthus: 
kvist: ^ h?tler 


Oppvarming (hovedoppvarming) : 

3 leii. flytende, resten el» og fast 


Vannklosett , antall: 5 Annet avtrede, antall: 

Bad/ dusj; 0 

Vaskerom: storhus i kjeller 




Boders matbuer i kjelleren 


Privatbiler, antall; 3 
Parkeringsforhold: p £ fortau 


Vinduer: doble/ enkle halve 1. etg har enkle vinduer + neen rom til 
Utetthet, rate: ut ett het i de enkle vinduene 


Merknader 

Evt. opio maling av manglende d lan er 




Bygningstegninger eksisterer, men mange store avvik er gjort under 
oppforelsen. Man har forst sokt om et vanlig rektangulasrt hus med 
fasade mot Ovre Mollenberggate, men dette ble avslått av bygnings- 
kommisjonen som krevde at fasaden mot Nonr)9gata skulle være para- 
lell med gatelinjen. Det ble derfor laget "tilleggstegninger" som 
viste delen nærmest Konnegata. Den "avf ilingen" som er gj*rt av 
dat nordre hjornet er ikke angitt på bygnings tegningen . 




Det var melkeutsalg i gården til under krigen. Melkeutsalget ek- 
sisterte da en av beboerne flyttet hit i 1912. 




Det er nå et ski lt malerverksted i gården med inngang fra Nonnegata. 




Eier 1S96, 1898* Andreas Sve 

Byggherre var visstnok en S. Johnsen og dette tyder på at gården 
var bygd for salg, altså en del av spekulasjonsbyggeriet på Mol- 
lenberg • 

Eier 1957*Tomassen 
Eier 196S: Brunes 




Det bor i mars -73 16 personer i gården 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nonnegata nr. 17 
Betegnelse 


Eier 1970 Lars Føre 

T fl j/et Ur Q O non Ar^al tnmt 6fi 6 m J hvanincaer 

Bruk Bolig. Forretning. 


m 1 
■■i 


Oppført 1896 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Pl an type 




Hovedmål 


Etasjer 2 . 


Grunnmur Pusset mur. Hel* 

Vegger Tømmer, liggende fa spane 1. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer» Kobbhus. 

Fortanne t bånd under gesims. 




Eksteriør Tiln • syrne tri sk fasade med høye T-post vinduer: Flat prof, 
omr, med overbord på fortannede flate konsoller. Hor .bånd 
under vinduer i begge etasjer. Brystn. panel. Dobbel trapp 

Interiør med smi j ernsrekkverk . To-f løy e t inng.dør med overvindu. 


G Ards plass, 
Uthus 




Ombygging 1896 Nybygg anmeldt, 

1929 Garasje oppført, 

1930 Kobbhus oppført. 
19*K> Bad/wc innredet. 
1951 Forandring. 


Tegninger, oppmalinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdslilstand A-B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitektur vurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 


\ 


Dato 1.6. 1975 
Sign J . T. 



Gat© 



Nonnegata 



nr 1 7 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kattur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Tit hinder 
lor bevaring? 



Fremt idige planer 




13^.3 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Nonnegata nf . 7 9 
Betegnelse Bispehaugen skole. 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Ta Let kr 0 er On nnn Arnal tnmi 1 Jl ^? 2 m 2 hvoninaer 

Bruk 


m J 
1 1 1 


Oppfart 1898 tidligst senest 


Omkring 


S is te brann Tidl ige re bra n n e r 


ANT AM 


Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Delvis , 


Tak Valmtak, Skifer, 

Gesims på konsoller. 




Eksterier Fasader oppdelt vertikalt ved at midtparti er trukket 
fram, T-post vinduer med tre fag og to ruter i nedre 
vindus felt* Flat prof. omramming. 

Interiør 


Gardsplass, Lekeplass, asfalt. 
Uthus 




Ombygging 189^+ Nybygg anmeldt 
I899 Uthus oppført 
19^1 Dusj innstallert. 

1 




Teg n i n g e r, 0 pprn å 1 ing e r 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive. 


- 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
A rk i tekt u r v urd ehn g B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.6.1975, 
Sign J . T . 




Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




